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Geestelijke Opvoeding 


Blad van de Nederduits Gereformeerde Kerk (1571) - De moederkerk van Nederland sinds 1579 
‘Geen kerk zal over een andere kerk heersen, geen taakuitvoerder over de andere taakuitvoerder.” 


(Kerkorde Emden, 1571) 


CALVIJN EN DE EVANGELIËN - 6 


De liefde eist de dood van het vlees, de 
dood van de zonde. Met minder neemt 
de liefde geen genoegen. Het sterven 
van de oude mens is in verbrokenheid, 
en de opstanding van de nieuwe mens is 
in verbrokenheid. Alleen in de vreze des 
Heeren, wanneer de dood des vlezes 
diep is ingetreden, kan de nieuwe mens 
opstaan. Het is geenszins de trotse, 
religieuze haan die men heden ten dage 
ziet. Er is een pseudo-opstanding bezig 
in Laodicea, die daar raast, en goed 
wordt verkocht. Jezus is als het gouden 
gelukslam wat men verafgood, maar 
men kent de betekenis en de waarde 
ervan niet. Snelle paarden heeft men 
gekozen, maar die zijn op weg naar de 
afgrond. Al deze snelle wagens zullen in 
de rivier storten. 


De ware opstanding is een 
verbrokenheid in zichzelf, en komt niet 
zonder tranen. Vaak is wat voor 
opstanding vandaag de dag doorgaat 
opstand naar God. Het is vaak de 
opstand van het vlees in zijn laatste 
doodsroerselen om aan het juk van God 
te ontkomen. Het zijn de laatste 
stuiptrekkingen van de zonde. 


In zijn bespreking van zondag 4 stelt B. 
Wielenga dat de moderne mens te bang 
is geworden voor de vreze des Heeren. 
De mens heeft toevlucht gevonden in 
dode cliché’s. Hij noemt de afwezigheid 
van strijd over het algemeen geen teken 
van gezond geloof maar van de 
geestelijke slaap, want de heiligen in de 
bijbel beefden, schreeuwen en kermden 
als zij tot God naderden. Nu, vandaag 
de dag, wordt er met het grootste gemak 
over God gesproken. De ideeën zijn 


verdeeld, strijden tegen elkaar, en toch 
gaat men er rustig mee door. Het volk is 
zwaar en zwaar ziek. Er is een andere, 
vreemde God, in het spel gekomen. De 
wereld is ten onder gegaan in vleierij, 
voornamelijk zelf-vleierij. Wielenga 
stelt dat de kerk harder moet worden in 
de waarheid naarmate de wereld 
verhardt in ongeloof. 


Dit betekent een uittocht uit Laodicea. 
Op adelaarsvleugelen worden wij 
geroepen tot de wildernis waar 
behoudenis is. Daarin ligt het 
geheimenis van de opstanding 
opgeborgen. We moeten de valse 
behoudenis en opstanding van stad en 
kerk achter ons laten. De kerk is van 
binnen. Het gaat niet om de uiterlijke 
vormen van de kerk, maar om de 
innerlijke betekenissen. 


Wielenga stelt dat God de waarheid 
gehuld heeft in geheime orakels. Hij 
wijst op Freud die religie de ergste 
ziekte noemde. Er is valse rust onder 
kerkelijke en bijbelse mensen, stelt 
Wielenga. Hierin oefenen ze hun 
boezemzonde uit, stelt hij 

verdeeldheid. Wielenga bindt dus geen 
doekjes om de kerk, en vleidt haar niet, 
maar steekt het mes erin. Hij is in 
gevecht met het instituut ‘kerk’. Had de 
kerk niet de taak om de jeugd in te 
wijden in de geheimen van openbaring ? 
Als Jezus vandaag zou wederkomen, 
dan zou hij met de gesel door de kerk 
gaan. Dan zou hij al hun markttafels 
omkeren, en de dieren vrijzetten. J.P. 
Paauwe riep ook over de moderne kerk : 
“Gaat uit van haar” We moeten 
terugkeren naar de grondbeginselen 
waarvan is afgeweken. De kerk is het 
moderne Babylon geworden. Hoog zijn 


hun torens. Diep zal het allemaal vallen. 
Wielenga noemt het oordeel een 
duizelingwekkende afgrond. Hij noemt 
als vier uitersten : dood, oordeel, hemel, 
hel. Hij noemt het geloof niet als de 
verhindering van het klagen, maar de 
inzetting van het klagen. Als we naar de 
vier uitersten kijken dan is er niet 
zomaar hemel of hel. De Heere tuchtigt 
de mens met dood, oordeel en hel, ieder 
mens, zoals Jezus hier ook doorheen is 
gegaan. Ook de hel zal niet het laatste 
woord hebben, want die zal geworpen 
worden in de poel des vuurs, wat 
overigens in de grondteksten genezende 
kwaliteiten heeft. (Openbaring 
20:10,14). Dit is de tweede dood. 


In de Statenvertaling staat : 


‘En de zee gaf de doden, die in haar 
waren; en de dood en de hel gaven de 
doden, die in hen waren; en zij werden 
geoordeeld, een iegeliĳjk naar hun 
werken.” 

Openbaring 20:13 


Telkens weer moet de hel zijn inwoners 
opgeven, net zoals de dood. Soms zijn 
er nieuwe oordelen, moet de mens 
opnieuw worden geoordeeld. Het is een 
samenspel tussen hel en oordeel. Het 
zijn eeuwige dynamieken in hun 
dichterlijke zin, niet in hun letterlijke 
zin, en situaties kunnen verschillen, 
waar Augustinus ook op wees, want er 
waren ook wezens in het vuur die 
eigenschappen hadden om geen schade 
te lijden in het vuur. Dat kwam al voor 
in de Egyptische teksten, en het is ook 
een feit in de dierenwereld. Maar de 
mens heeft deze teksten akelig 
verletterlijkt, en velen zijn erdoor in de 
psychiatrische klinieken terecht 


gekomen. Een schande is het. Deze 
dingen worden niet genoeg onderwezen. 


We moeten oppassen voor het 
menselijke absolutisme in deze dingen, 
wat eerder spreekt van ongeletterdheid, 
een gebrek aan taalkundigheid en 
lexicografie. Dat is al heel lang geleden 
de kerk binnengeslopen en de kerk heeft 
er nog niet mee afgerekend, maar heeft 
een compromis gesloten met deze 
geesten, een handelscontract, en men 
handelt in zielen van mensen. Het zijn 
machtsverhoudingen, 
waar ook Rousseau op wees, in plaats 
van natuurlijke verhoudingen. Daarom 
moet de mens terugkeren tot de 
oerbeginselen van de wildernis, en zo 
tot een nieuwe schepping worden. De 
schepping is er nog niet geweest. Dit 
zijn de nachtmerries van de feutus, zoals 
onze catechismus stelt in inzetting 11. 


conventionele 


Dood, oordeel, hemel, hel. Het is de 
cyclus van het leven. Het wordt 
allemaal tegen elkaar weggestreept. 
Alles zal in de ander eindigen. Telkens 
moeten ze weer teruggeven aan elkaar, 
inleveren. Telkens wordt er weer 
gekomen tot een nieuw oordeel. Telkens 
weer is er ruimte voor nuancering. Het 
is immers een gedicht. Het is het 
gedicht van het menselijke leven. Er 
worden hele andere nadrukken gelegd. 
Er komen hele andere betekenissen. 
God openbaart de ware schepping. 
Wielenga stelt dat het geloof het dogma 
maakt tot een lied waarin alle 
heerlijkheden des Heeren worden 
geopenbaard. 


De oude bijbel gaf een mooie belofte : 
De hellen die de mensen in hun 
betweterigheid en bitterheid voor elkaar 
hadden bedacht en gemaakt zullen 
weggeworpen worden ver in de 
vuurzee. En dan zal er een totaal nieuw 
oordeel komen, ditmaal vanuit de 
hemel. Alles zal herzien worden. Jezus 
heeft de tafels van de kerk omgeworpen. 
Wat denken ze wel niet ? Hun 
gedachtengoed zou niet eeuwig blijven 
voortbestaan. 


De predikant J. van Dalen (1907-1985) 
uit de christelijke gereformeerde kerk 
spaarde de kerk ook niet. Hij noemde de 
leiding verstopt. Die verstopping 
omschreef hij als liefdeloos ongeloof. 
(Uit de Levensbron, 1953, p. 395, 399) 
Laten we beseffen dat alreeds in de 
oude bijbel de liefde als de meerdere 
werd bestempeld over het geloof. Als 
dan de Heere wederkomt zal hij eerder 
een mens afmeten aan de liefde dan aan 
het geloof. Zo zullen vele atheïsten de 
christen voorgaan. De eersten zullen de 
laatsten zijn. Overigens werden de 
eerste christenen ook al atheïsten 
genoemd, vanwege het weigeren de 
goden van de staat te dienen. 


Calvijn noemde de kerk eergierig en 
huichelachtig, wat alreeds onder de 
discipelen werd gevonden. Calvijn 
strijdt tegen de kerk en bouwt hierin zijn 
eigen kerk. Dat doet hij met voorname 
leerstellingen. Hij bouwt zijn eigen 
theocratie, zo goed en kwaad als dat 
gaat. TULIP voert niet de boventoon in 
zijn bijbel commentaar. Het is eerder 
een voetnoot, die op bepaalde punten 
zelfs wordt tegengesproken. Het werk 
van Calvijn is zeer dualistisch van aard. 
Het heeft namelijk dichterlijke kwaliteit. 


TULIP-calvinisten zijn vaak niet 
voldoende onderwezen in de rijkdom 
van het werk van Calvijn en diens leer. 
Ze hebben lopen kersen plukken. Ze 
hebben dingen overgeslagen die een 
heel ander zicht over de zaken zou 
geven. Ongeletterden hebben de koers 
van het calvinisme bepaald. Daarom 
moeten we terug naar het verborgen 
calvinisme. Ze houden het met een 
reden van de kerk af. Ten eerste is het 
bijbelcommentaar van Calvijn al 
ongelooflijk duur om aan te schaffen. 
En het kost je een leven lang om het te 
doorspitten. Daarom kunnen jonge 
mensen al helemaal geen zicht op 
Calvijn hebben, tenzij hen de 
hoofdpunten worden uitgelegd, en dat 
gebeurt niet in het corrupte TULIP- 


calvinisme. TULIP-calvinisme doet 


geen eer aan de volheid van Calvijn’s 
werk, aan het geheel. Het heeft dingen 
lopen wegkappen die belangrijk zijn. Ze 
hebben lopen rommelen aan het lichaam 
van Calvijn, zoals de nazi’s rommelden 
met Darwin en Nietzsche. Ze hebben 
Calvijn geen recht gedaan. Ook hebben 
ze niet gewaarschuwd tegen zijn 
duistere kanten, want die zijn er ook. 


Toch houdt God de kern van de kerk in 
barmhartigheid vast om het te 
beschermen tegen de aanvallen van de 
vijand, zodat die nauwelijks het 
honderdste deel van zijn moedwil op 
ons mag botvieren, stelt Calvijn. De 
levensbron gaat diep, en Calvijn 
probeert die te beschrijven. Het is een 
uitblinkende barmhartigheid van God 
die we moeten vereren, stelt Calvijn, 
zoals J. van Dalen wijst op het ‘helpen 
en helen’. De moderne kerkmens blinkt 
niet uit veelal in barmhartigheid, maar 
bitterheid naar zijn naaste. Wanneer zal 
liefde over geloof gaan zegevieren ? Er 
is een heel eng en naargeestig geloof 
aan de gang op het erf van de moderne 
kerk. Dan komt het aan op strijd. Strijdt 
voor uw kerk. Het is een zinkend schip. 
Toch zal er een overblijfsel zijn. De 
kerk kan genezen worden van haar 
bezetenheid, waar ook J. van Dalen op 
wees. 


De predikant L.S. ten Boer (1898-1979) 
uit de christelijke gereformeeerde kerk, 
stelde dat het wonder zich openbaart in 
de vruchten. Dat was de weg die hij 
wees. Het gaat niet zomaar buiten de 
vruchten om. De wonderen komen niet 
uit de hemelen regenen. Hij noemt dit 
wonder : de ombouw van het stenen 
hart. Het geestelijke moet ervoor in de 
plaats komen. Het hart is in verre 
oorden van de zondewereld, stelt LS. 
ten Boer. Zo werd het hart tot steen, en 
zo begonnen de stenen te rollen tot de 
medemens, vanuit dit hart. Hij beschrijft 
dit als een soort wraak naar de 
medemens, omdat het hart zelf geen 
vruchten van de nieuwe mens kent, zo 
probeert hij ook anderen tegen te 
houden. Zo gooit hij in woede en wraak 


de ander dood met stenen. L.S. 
beschrijft dit hele proces (UDL 1953, p. 
377- 392). Het wonder is dan niet 
zomaar een wonder, maar een 
openbaring, en die zal er alleen zijn in 
de vruchten. We worden dus gewezen 
op het belang van de natuur. Het gaat 
om de natuur van de kerk, niet het 
systeem van de kerk. L.S. ten Boer 
noemt dat er veel te veel goedkope 
redenering is omtrend het verbond. Er 
moet weer verbondsdroefheid komen, 
en die is niet goedkoop. 


Calvijn noemt de verloochening van 
Jezus door Petrus een misdaad. Laten 
we beseffen dat dit niet de 
verloochening van het gehele evangelie 
is, waar Calvijn ook op wijst, maar dat 
dit een verloochening van het pad des 
kruizes is. Petrus wilde alleen delen in 
de vruchten, maar wilde er de weg niet 
voor gaan. Hij wilde oogsten, maar niet 
zaaien. Calvijn gaat zo ver dit de val 
van Petrus te noemen, als een beeld van 
de kerk. Hij noemde Petrus 
onbedachtzaam omdat die in de eerste 
plaats nooit zich in de zaal van de 
hogepriesters had mogen begeven. 
Calvijn stelt dan wel dat het de plicht 
van de liefde is om de meester te 
volgen, maar Petrus had zich ergens in 
een hoek moeten verbergen. Petrus ging 
te openbaar, en dat bracht hem in de 
problemen, volgens Calvijn. Zo raakte 
hij in verzoeking door zijn eigen 
stommigheid, en dit is dus allemaal het 
beeld van de Laodiceaanse kerk die met 
een schijn van dapperheid zich in de 
verzoeking werpt. Ze zijn dan op 
verboden terrein. Het is zeer roekeloos. 
Calvijn wijst erop dat Petrus zekere 
palen voorbij was gegaan. Hij raast daar 
een stuk over door. Petrus was buiten 
zijn gebied, buiten zijn roeping, gegaan. 


Calvijn stelt dat Jezus als misdadiger 
werd bestempeld door de hogepriester, 
omringd met valse getuigen, en Jezus 
koos voor het stilzwijgen, omdat hij het 
lijden hoger achtte dan de moeite om 
zich vrij te pleiten. Dit werd door de 
hogepriester vervolgens bespot. Het 


vlees kwam Zo in een 
schijnoverwinning, en verheugde zich 
daarover. Calvijn wijst erop dat het 
lichaam aan banden werd gelegd om de 
ziel van nog ernstigere boeien te 
bevrijden. (Calvijn’s commentaar op 
Lukas 22:54) 


Calvijn noemt de houding van Petrus 
hierin chronisch, want al eerder strekte 
hij de hand in overijling uit tot verboden 
middelen om het kwaad af te wenden. 
Petrus had immers zijn mes getrokken 
tegen een overmacht. Hij was vervallen 
tot de ijver der dwazen, stelt Calvijn. 


De leer van de immergroeiende 
blijdschap, een zeer gevaarlijke leer van 
Johannes Calvijn, was de bron van 
TULIP, maar deze heeft ook een 
middelaar, namelijk Calvijn’s 
commentaar op Mattheus 26:52 : “Keer 
uw zwaard terug in uw schede, want 
allen die het zwaard nemen zullen door 
het zwaard vergaan.’ Het individu mag 
niet doden, stelt Calvijn, dus Petrus was 
voorbarig, maar de overheid mag wel 
doden. Volgens Calvijn is er een 
verschil tussen mens en overheid, want 
de overheid is de dienares van God door 
wie God zijn oordelen uitvoert, door de 
rechterlijke macht. Zo probeert hij dus 
Mattheus 26:52 goed te praten, dat als 
iemand een doodslager is dan volgt het 
zwaard van de rechters. Maar in de 
grondteksten gaat dit over de engelen. 
Het is geen vrijkaartje voor aardse 
overheden, maar Calvijn geeft aardse 
overheden zo wel heel veel macht, en 
vandaar dat deze tekst uit de geschriften 
van Calvijn een middelaar is tussen de 
immergroeiende blijdschap en TULIP. 
Zo wordt de dronken soldaat in het 
zadel geheven. Wel probeert hij dat dan 
weer wat af te zwakken, wat zijn aard 
is. Calvijn laat de touwtjes telkens weer 
vieren, want dit zou ook dan weer een 
eigenschap van God zijn, volgens 
Calvijn, maar al met al is het toch 
overmatige en extremistische 
goedpraterij van het aardse schijngezag. 
Het is het zwijn waarop Calvijn’s leer 
van de immergroeiende blijdschap rijdt, 


en zij zijn de ouders van TULIP, het 
zwijnenkind. 


We zien zo nog twee verborgen bronnen 
of punten van TULIP: 


1. immergroeiende blijdschap (Calvijn’s 
commentaar op Johannes 16:20) - 
Evergrowing joy 

2. vergoddelijking van overheidsgezag 
(Calvijn’s commentaar op Mattheus 
26:52) - Deification of magistrates 


ED-TULIP 


ED is de twee agenten die de TULIP- 
theocratie hebben gebouwd. Calvijn zelf 
zwakt dit in zijn verdere leringen af en 
ontkracht het zelfs op sommige punten. 
Zaak is dat de calvinistische kerk hier 
grotendeels mee verder ging, waardoor 
ED-TULIP een Laodiceaanse 
gevangenis voor de gehele mensheid 
werd. In het Engels is hiervoor het 
ezelsbruggetje : The tulip of Ed (de tulp 
van Ed). Ed is een tulpenhandelaar die 
zijn tulpen op een aggressieve en 
bedrieglijke probeert te 
verkopen. Ed is in die zin Calvijn’s 
alter-ego, als zijn jack-in-the-box. Vaak 
blijft die gewoon rustig in de box zitten, 
maar soms springt of vliegt hij eruit. 
Dan legt hij even flink het mes tegen de 
keel. 


manier 


Terecht stelt Calvijn dat de mens meer 
geneigd is tot het strijden dan het kruis 
te dragen. De ijver heeft buitensporige 
vormen aangenomen, stelt Calvijn. 


VAN HUS TOT CALVIJN - 1 


Het kruis van Johannes Hus - de 
tachtigjarige oorlog en het Alva 
probleem in Nederland 


We hebben het al wel eerder gezegd : de 
wereld is in een steen. Beweging is een 
optische illusie afhankelijk vanaf welke 
hoek je in de steen kijkt. Dat geeft 


namelijk een bepaald spectrisch en 
reflectisch fragma. Dit is onderhevig 
aan allerlei krachten van de steen, veelal 
verborgen. Daarom is het belangrijk de 
steen niet zomaar weg te gooien want 
het is je leven en heeft maximale 
potentie. Het is dus belangrijk te leren 
kijken in de steen. Dit is wat vroeger in 
de reformatie propositie of profetie 
werd genoemd. De geschriften en 
preken moesten geschouwd worden, 
verder uitgewerkt en uitgelegd. Dit is 
wat in de synode van Wezel in 1568 — 
net na de komst van Alva in Nederland, 
de schrik van Spanje, de ijzeren hertog 
— de taak van de profeten werd 
genoemd. De profeten waren dus een 
belangrijke taak aan het begin van de 
reformatie, en later 
stapsgewijs uit de kerk verbannen. 


werden ze 


Wezel is nog steeds een grote 
schuilplaats in de vervolging door de 
geest van Alva. De geest van Alva 
woedt nog steeds, trekt nog steeds velen 
mee in zijn netten. Het is dus belangrijk 
dat de mens de schuilplaats van Wezel 
in Duitsland leert kennen. 


Heb je je steen nog wel, of heb je het 
weggegooid ? Verruild voor de drugs en 
het vuurwerk van Alva ? Alva stond 
voor de grootspraak en het materialisme 
van het vlees. De tachtigjarige oorlog 
was nodig om hiervan vrij te komen, 
van de geest van Spanje. Duitsland was 
hierin een hulp als schuilplaats voor de 
vervolgde Nederlanders. 


Als je een ‘calvinistische 
gereformeerde’ bent geworden, dan 
betekent het niet dat je een volgeling 
van Calvijn bent, letterlijk, maar dat je 
hebt leren schouwen in de steen van 
Calvijn, en zijn leer een kwartslag hebt 
kunnen draaien. De reformatie maakte 
zowel alles beter als slechter, en liet een 
dieper kruis zien. Daarom is het onzin 
om de reformatie letterlijk te nemen, 
omdat het namelijk alleen maar 
dichterlijke waarde heeft. Het zijn 
gedichten. Het is een allegorie van de 
kerkgeschiedenis. Daarom werd er in de 


synode van Wezel in 1568 opgeroepen 
om terug te keren tot de grondteksten en 
grondtalen, die symbolische uitleggende 
en uitwerkende talen zijn. De mens 
moest terugkeren tot de woordkunde. 
Dat was het werk van de Wezelse 
profeten. 


Wie ben je in de tachtigjarige oorlog ? 
Alleen de dichters zullen overleven. Zij 
halen het beste uit het Woord, en het 
beste uit de geschiedenis, als ware 
regressieven, als ware calvinistische 
gereformeerden. 


Je kon niet zomaar ontsnappen, en je 
kunt niet zomaar ontsnappen. Duitsland, 
het land van de reformatie, werd tot een 
grote schuilplaats, maar ontwikkelde 
zichzelf ook tot een monster. De mens 
ging van het ene monster over tot het 
andere. De ware martelaren van de 
reformatie werden niet gehoord. Laag 
na laag werd er over hen heen gebouwd, 
over hun bloed en beenderen. Het is 
belangrijk terug te keren tot de 
martelaren. De reformatie begon 
eigenlijk al in de jaren 1300 en 1400 
toen Johannes Hus in Bohemen tegen de 
expansiedrift en simonie van de 
katholieke kerk streed. Simonie komt 
van Simon de tovenaar die de 
geestelijke gaven van Petrus probeerde 
over te kopen, en die dus staat voor de 
handel in geestelijke goederen en 
geestelijke ambten, dus de gehele 
christelijke verkoopmarkt van 
geestelijke zaken, terwijl Jezus al zei : 
‘Om niet hebt gij het ontvangen, geeft 
het om niet” Johannes Hus kwam 
vanwege zijn verzet op de brandstapel 
terecht. Tot dit kruis moeten wij komen, 
en bedenken dat de reformatie rustig 
doorging met allerlei vormen van 
simonie. Luther predikte ook tegen 
simonie, maar het hele zaakje ging al 
snel bergafwaarts. De mens dacht 
Spanje te hebben verslagen, maar 
geestelijk ging het nog steeds door. De 
mens was nog steeds in de grip van 
Alva. De mens is op een landmijn 
getrapt en heeft het niet eens in de 
gaten, vanwege de geesten van Alva die 


hem telkens volpompen met drugs. De 
mens houdt ervan om met lange 
limousines door de straten te rijden. 


Terug naar Wezel en Emden dus, Duitse 
fundamenten van de Nederlandse 
reformatie. Draag je kruis. Kom als een 
Hussiet. De oude profeten, Jezus, Hus, 
Luther, enzovoorts, streden allemaal 
tegen de simonie, de verkoopgoochelarij 
van geestelijke dingen, bedieningen en 
ambten. De simonie was ook een soort 
vriendjespolitiek van het elkaar veren in 
de kont steken. Kijk om je heen en zie 
dat vele kerken nog steeds bolwerken 
zijn van simonie. Men laat zich graag 
omkopen. Men maakt graag contracten 
met de duivel om hierdoor verwend te 
worden voor de rest van z’n leven. 
Allemaal aan de drugs vergeten ze dat 
het nog steeds oorlog is, dat Alva hen 
nog steeds op de hielen zit. Het is nog 
steeds oorlog, de tachtigjarige oorlog. 
Men heeft gebogen voor de 
waanpiraten. 


Vannacht had ik een droom van de 
hemelse dichters als geuzen op hun 
schepen, en als landgeuzen werkende 
vanuit hun schuilplaatsen in Duitsland, 
als germanen tegen het verletterlijkende 
materialisme. Het ging niet om de 
uiterlijke vormen, uiterlijk vertoon, 
maar om de woord-diepte van de 
gedichten, en het bracht een nieuwe 
kerkenorde, die van het hart, maar die 
kerkenorde was al gegeven in Wezel en 
Emden. Het stroomde voort vanuit het 
kruis van Johannes Hus. 


Gooi de steen niet weg. Het draagt een 
diep kruis, je sleutel tot de 
schuilplaatsen van Wezel en Emden. 
Zonder kruis geen ingang. Met het kruis 
zul je ook anderen binnen laten komen 
die met jou ‘kruizen’. 
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